FRANCISZEK KSAWERY 
KLUCZYCKI 


urodzony 3* Grudnia 1821 roku w Krechowie, opatrzony SS. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 2* Maja 1904 r. w Krzeszowicach. 
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W smutku pozostała żona zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na obrzęd pogrzebowy, który 
odbędzie się w Krzeszowicach we środę dnia 4. Maja b. r. o godzinie wpół do li-tej przed południem. 
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W drukarni »CZASU« w Krakowie. 


